132 Pedale pedals 


BMX/Downhill-Pedale „Alien II” 


Gehäuse: Aluminium, eloxiert 
Käfig: Aluminium 

Achse: Cr-Mo 

Lager: Kugellager 

Größe: 105,7 x 88,3 mm 
Gewicht: 540 g / Paar 


# 292 418 00 / # 292 418 01 
VE = 10/30 Paar 


MTB Pedale „Slim-Line” 


Gehäuse: Aluminium, extrudiert, CNC 
Achse: Cr-Mo, CNC, 9/16” 

Lager: Industrielager, gedichtet 
Pins: austauschbar 

Größe: 110 x 106 mm 

Gewicht: 365 g / Paar 


#260 14900 VE = 10/30 Paar 


MTB Pedale „Mono Block Plus” 


Gehäuse: Alu, einteilig, schwarz glänzend 
Achse: Cr-Mo, 9/16“ 

Lager: Kugellager 

Pins: austauschbar 

Größe: 110 x 110 mm 

Gewicht: 615 g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 15000 VE = 10/30 Paar 


MTB Pedale „Mono Block” 


Gehäuse: Alu, einteilig, silber glänzend 
Achse: Cr-Mo, 9/16“ 

Lager: Kugellager 

Pins: nicht austauschbar 

Größe: 110 x 110. mm 

Gewicht: 605 g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 15100 VE = 10/30 Paar 


MTB-Pedale 

Gehäuse: Alu, ED schwarz, CNC, einteilig 
Achse: Cr-Mo 

Lager: Kugellager 

Größe: 101,5 x 63,3 x 23,3 mm 
Gewicht: 270 g / Paar 


#260 13300 VE = 10/50 Paar 


BMX/Downhill-Pedale „Alien II” 


Body: aluminium 
Cage: aluminium 
Axle: Cr-Mo 
Bearing: ball bearing 
Size: 103 x 74 mm 
Weight: 348 g / pair 


# 292 418 00 / # 292 418 01 
Unit = 10/30 pairs 


MTB Pedal „Slim-Line” 


Body: aluminium, extruded, CNC 
Axle: Cr-Mo, CNC, 9/16” 
Bearing: industrial bearing, sealed 
Pins: replaceable 

Size: 110 x 106 mm 

Weight: 365 g / pair 


#260 149 00 Unit = 10/30 pairs 


MTB Pedal „Mono Block Plus” 


Body: alu, one-piece, shining black 
Axle: Cr-Mo, 9/16” 

Bearing: ball bearing 

Pins: replaceable 

Size: 110 x 110 mm 

Weight: 615 g / pair 


With German homologation 


# 260 150 00 Unit = 10/30 pairs 


MTB Pedal „Mono Block” 


Body: alu, one-piece, shining silver 
Axle: Cr-Mo, 9/16” 

Bearing: ball bearing 

Pins: non-replaceable 

Size: 110 x 110 mm 

Weight: 605 g / pair 


With German homologation 


#260 151 00 Unit = 10/30 pairs 


MTB-Pedal 

Body: alu, ED black, CNC, one-piece 
Spindle: Cr-Mo 

Bearing: ball bearing 

Size: 101.5 x 63.3 x 23.3 mm 
Weight: 270g / pair 


# 260 133 00 Unit = 10/50 pairs 
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